0.300
	0.1105
	0.1020
	0.0940
	0.0845
	0.0760
	0.0690
	0.0620
	0.0560
	0.0505
	0.0460
	0.0415
	0.0365      >

0.320
	0.1090
	0.1005
	0.0920
	0.0820
	0.0735
	0.0660
	0.0590
	0.0525
	0.0480
	0.0430
	0.0380
	0.0330      f3

0.340
	0.1070
	0.0980
	0.0885
	0.0785
	0.0700
	0.0630
	0.0555
	0.0490
	0.0440
	0.0390
	0.0340
	0.0290     tS

0.360
	0.1040
	0.0950
	0.0855
	0.0750
	0.0670
	0.0590
	0.0515
	0.0450
	0.0400
	0.0350
	0.0300
	0.0250

0.380
	0.1010
	0.0910
	0.0815
	0.0710
	0.0625
	0.0550
	0.0475
	0.0415
	0.0360
	0.0305
	0.0255
	0.0200

0.400
	0.0970
	0.0870
	0.0770
	0.0670
	0.0580
	0.0500
	0.0425
	0.0360
	0.0310
	0.0260
	0.0200
	0.0150

0.450
	0.0845
	0.0745
	0.0650
	0.0540
	0.0450
	0.0365
	0.0290
	0.0220
	0.0165
	0.0110
	0.0060
	0.0000

0.500
	0.070
	0.060
	0.050
	0.039
	0.030
	0.020
	0.013
	0.006
	0.000   | 0.006
		0.012
	0.018

0.600
	0.032
	0.022
	0.012
	0.000
	0.010
	0.020
	0.028
	0.035
	0.042
	0.048
	0.054
	0.059        H

0.700
	0.016
	0.028
	0.038
	0.049
	0.059
	0.068
	0.076
	0.084
	0.091
	0.098
	0.104
	0.108        W


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GO

0.800
	0.074
	0.084
	0.095
	0.108
	0.117
	0.126
	0.134
	0.142
	0.149
	0,156
	0.160
	0.164        5

0.900
	0.138
	0.150
	0.162
	0.173
	0.183
	0.192
	0.201
	0.208
	0.215
	0.222
	0.226
	0.228        g

1.00
	0.214
	0.224
	0.236
	0.247
	0.258
	0.266
	0.276
	0.282
	0.290
	0.297
	0.300
	0.298        o

1.20
	0.393
	0.402
	0.412
	0.422
	0.432
	0.440
	0.448
	0.455
	0.463
	0.470
	0.473
	0.466        **

1.40
	0.606
	0.614
	0.623
	0.632
	0.641
	0,650
	0.657
	0.664
	0.670
	0.672
	0.670
	0.661        g

1.60
	0.850
	0.860
	0.867
	0.874
	0.883
	0.890
	0.896
	0.904
	0.905
	0.900
	0.893
	0.886        0

1.80
	1.132
	1.140
	1.147
	1.156
	1.164
	1.170
	1.175
	1.180
	1.173
	1.166
	1.156
	1.146        g

2.00
	1.451
	1.460
	1.467
	1.476
	1.485
	1.490
	1.494
	1.496
	1.476
	1.464
	1.454
	1.440        2j

2.20
	1.798
	1.807
	1.816
	1.825
	1.834
	1.839
	1.841
	1.834
	1.818
	1.801
	1.785
	1.767

2.40
	2.179
	2.188
	2.198
	2.206
	2.212
	2.213
	2.212
	2.198
	2.179
	2.164
	2.147
	2.125

2.60
	2.602
	2.611
	2.622
	2.621
	2.620
	2.618
	2.604
	2.591
	2.568
	2.548
	2.526
	2.504

2.80
	3.048
	3.060
	3.068
	3.052
	3.055
	3.036
	3.014
	3.000
	2.976
	2.953
	2.916
	2.893

NOTE: Values above stepped line are measured upward from origin, values below are measured downward.   Origin is at top of
theoretical sharp-crested weir, point .A, Fig. 1.